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Ks. Stanisław Filchowski 


szambelan Jego Świątobliwości, 
proboszcz kościoła Najśw. Salwatora na Zwierzyńcu, wicedziekan krakowski 


zmarł zaopatrzony św. Sakramentami, dnia 22 sierpnia 1937 r. w wieku 69 lat, 
a 45 kapłaństwa. 


Wyprowadzenie zwłok do kościoła PP. Norbertanek nastąpi we środę dnia 25 b. m. o godz. 8 rano, 
a po odprawionym nabożeństwie złożenie do grobu na ementarzu zwierzynieckim. 


POGRZEBOWY „CONCORDIA“ 
— JANA WOLNEGO 


Kraków. pi. Szczesański 2. Telefon 103-31 


